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香港市民选出最清洁公厕http://www.sina.com.cn 1999年2月7日 07:53 解放日报    新华社香港２月６日晚报专电（记者朱冬菊）香港有
两座公共厕所最近被市民选为市区最清洁公厕。

    香港中区永和街公厕和西区土美非路街市公厕，因一
直以来保持厕盆洁净、地面干爽和光线充足而受到市民的
赞赏。在最近举行的公厕评选活动中，两座公厕分别在公
厕组和街市公厕组中得到最高票数。

    评选清洁公厕是香港临时市政局举办的，目的是提醒
市民保持公厕清洁，善用公共卫生设施。据悉，这项活动
吸引了社会不同阶层人士的参与，包括学生、厕所清洁承
办商、员工和市民。
 